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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1202 

12 Μαΐου 2014 


ΠΕΡ ΙΕΧΟΜΕ ΝΑ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών («οΙανν 03θ1<») 
έτους 2015 δαπανών κλειστής και ανοικτής περί¬ 
θαλψης. 1 

Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τις 
προς αυτόν παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από 
τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους, ανά κα¬ 
τηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας. 2 

Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. οικ.Υ9/οικ. 91813/27.9.2013 
απόφασης του Υπουργού Υγείας «Καθορισμός, δι¬ 
αδικασία και τρόπος απόδοσης του ποσού «επι¬ 
στροφής» («Γθ03ίθ») του άρθρου 100 παρ. 5 του ν. 

4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α'). 3 

Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. οικ. 77307/22.08.2013 
απόφασης του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β' 1789) 
«Μηχανισμός αυτόματων επιστρσφών («οΙανν 
03θΙ<») έτους 2013 δαπανών νοσηλείας, διαγνω¬ 


στικών εξετάσεων και φυσικοθεραπείας. 4 

ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθμ. Υ9/ΟΙΚ.39263 (1) 


Μηχανισμάς αυτάματων επιστροφών («οΙενν 03θΚ») έτους 
2015 δαπανών κλειστής και ανοικτής περίθαλψης. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Έχοντας υπ’ άψιν: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 
Α' 167), άπως ισχύει σήμερα, «Φορολογία εισοδήματος, 
επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του 
V. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις». 

2. Το υπ’ αριθ. 63/2005 Π.Δ., αρθρ. 90, (ΦΕΚ Α' 98) 
«Κώδικας Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερ¬ 
νητικά άργανα». 

3. Το υπ’ αριθ. 85/2012 Π.Δ. άρθρα 2 και 4, (ΦΕΚ Α' 141) 
«Ίδρυση και μετονσμασία Υπουργείων, μεταφορά και 
κατάργηση υπηρεσιών». 

4. Το υπ’ αριθ. Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ Α' 76) «Οργανισμάς 
του Υπουργείου Υγείας και Πράνοιας», όπως έχει τρο¬ 
ποποιηθεί και ισχύει. 

5. Την υπ’ αριθ. 3402/3-7-13 απόφαση του Πρωθυπουρ¬ 
γού και του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 1642/Β'/2013) «Ανά¬ 


θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργά Υγείας Αντώνιο 
Μπέζα». 

6. Την υπ’ αριθ. Γ.Υ/οικ. 6160/29-10-2013 (ΦΕΚ 2761/ 
Β'/30-10-2013), Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 3402/3-7-2013 
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγεί¬ 
ας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργά Υγείας 
Αντώνιο Μπέζα». 

7. Την υπ’ αριθ. οικ. 14025/23-7-2013 «Μηχανισμάς αυ¬ 
τάματων επιστροφών (οΙενν 03θΙ<) έτους 2013 δαπανών 
νοσηλείας, διαγνωστικών εξετάσεων και φυσικοθερα¬ 
πείας» απάφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β' 1789). 

8. Την υπ’ αριθ. Υ9/οικ. 77307/22-08-2013 «Αντικατά¬ 
σταση της υπ’ αριθμ. οικ. 14025/23-7-13 απάφασης του 
Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β' 1789) «Μηχανισμός αυτομάτων 
επιστροφών (οΙενν ό3θ(<) έτους 2013 δαπανών νοσηλείας, 
διαγνωστικών εξετάσεων και φυσικοθεραπείας», απά¬ 
φαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β' 2045). 

9. Το γεγονάς ότι από την παρούσα δεν προκύπτει 
δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, απο¬ 
φασίζουμε: 

1. Η μηνιαία δαπάνη του Εθνικού Οργανισμού Παροχής 
Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για ιδιωτικές κλινικές, νο¬ 
σοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, ψυχιατρικές κλινικές, 
κέντρα αιμοκάθαρσης, κάθε άλλης ιδιωτικής ή ειδικού 
καθεστώτος μονάδας παροχής υπηρεσιών υγείας (κάθε 
είδους) ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων και εργαστη¬ 
ρίων φυσιοθεραπευτών και των υπολοίπων συμβεβλη¬ 
μένων ιδιωτών παροχών υπηρεσιών υγείας, δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το 1/12 των εγκεκριμένων πιστώσεων του 
προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που εγγράφονται στους 
οικείους Κωδικούς Αριθμούς Εξάδων (ΚΑΕ) 0673.01 (ιδι¬ 
ώτες πάροχοι κλειστής περίθαλψης) και 0671.01 (ιδιώτες 
πάροχοι ανοικτής περίθαλψης), για το 2015. Συγκεκριμένα 
ο προϋπολογισμός της δαπάνης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για το 
2015, δεν μπορεί να υπερβεί για την κλειστή περίθαλ¬ 
ψη το ποσό των 384.000.000 € (συμπεριλαμβανομένου 
του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας) και για την ανοικτή 
περίθαλψη (διαγνωστικές εξετάσεις-πράξεις, φυσικσ- 
θεραπείες, αιμοκαθάρσεις) το ποσό των 506.100.000 € 
(συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας). 

Τσ υπερβάλλον ποσό αναζητείται εκ μέρους του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους 
των ανωτέρω υπηρεσιών υγείας. 

2. Το ανωτέρω υπερβάλλον ποσό υπολογίζεται σε εξα¬ 
μηνιαία βάση και καταβάλλεται από τους ως άνω συμ- 
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βεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, εντός 
μηνός από την έγγραφη ατομική ειδοποίησή τους, σε 
λογαριασμό τραπέζης που θα υποδείξει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Σε 
περίπτωση απράκτου παρελεύσεως της ως άνω προθε¬ 
σμίας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αναστέλλει 
αυτοδικαίως και αζημίως ως προς αυτόν, τη σύμβαση 
του συμβεβλημένου παρόχου με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για το 
χρονικό διάστημα μέχρι την καταβολή του συνολικού 
οφειλομένου ποσού εντόκως απά αυτόν (πάροχο) του 
ποσού ή την είσπραξη του κατά τις διατάξεις του Κώ¬ 
δικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.)· 

3. Ως βάση υπολογισμού του ποσού επιστροφής που 
αντιστοιχεί, ανά μήνα, σε κάθε συμβεβλημένο πάροχο 
χρησιμοποιείται ο μηνιαίος λογαριασμός που αυτός 
υποβάλει στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., έναντι των παρεχόμενων για 
το αντίστοιχο χρονικό διάστημα υπηρεσιών υγείας 
στους ασφαλισμένους του. Δεν αναγνωρίζονται και 
δεν αποζημιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δαπάνες που 
υποβάλλονται σε αυτόν μετά την πάρσδσ είκοσι (20) 
ημερών από τη λήξη έκαστσυ ημερσλογιακσύ μήνα. 

4. Το συνολικό ποσό της επιστροφής («οΙανν 03θΙ<») 
υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση, στη βάση της διαφσ- 
ράς ανάμεσα στην πρσϋπσλογισμένη και την πραγματι¬ 
κή δαπάνη, πσυ πρσκύπτει από την αιτσύμενη από τσυς 
παρόχσυς δαπάνη, αφσύ αφαιρεθούν τυχάν επιστροφές 
(«ΓΘ03ΪΘ5»), τυχάν άλλες εκπτώσεις, σφάλματα και μη 
απσδεκτές δαπάνες κατά τα χρόνσ υπσλσγισμού. 

Τσ σριστικά πασά της επιστρσφής («οΙανν 03θΙ<») υπσ- 
λογίζεται επί εκκαθαρισμένων σφειλών του Ε.Ο.ΠΥΥ. 
προς τους συμβεβλημένους παράχους, που δημιουρ- 
γήθηκαν εντός του ιδίου έτους (2015). 

Το ποσό πσυ αντιστσιχεί σε κάθε πάρσχσ υπσλσγί- 
ζεται ανάλογα με το μερίδιο του στο σύνολο της τελι¬ 
κής δαπάνης της αντίστοιχης κατηγορίας παρεχάμενης 
υπηρεσίας, σταθμιζομένων των τυχόν μη απσδεκτών 
δαπανών. 

5. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να συμψηφίζει το παραπάνω 
πάσο με ισόποση σφειλή τσυ προς τους αναφερόμε- 
νους στην πρσηγσύμενη παράγραφο ιδιώτες παρόχους 
για την παροχή από αυτούς προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπη¬ 
ρεσιών υγείας. Ο συμψηφισμός αρχικά γίνεται μεταξύ 
των ως άνω επιστρεφόμενων πασών και των σφειλών 
τσυ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πρσς τσυς ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών 
υγείας, πσυ δημισυργήθηκαν εντός τσυ ίδιου (2015) ή/ 
και του προηγούμενου έτους (2014). 

Ο οριστικός και τελικός συμψηφισμός γίνεται μεταξύ 
επιστρεφόμενων ποσών από τσυς ιδιώτες παρόχους 
υπηρεσιών υγείας και εκκαθαρισμένων σφειλών του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 


6. Η απόφαση έχει ισχύ από 01-1-2015 και διάρκεια 
έως και 31-12-2015. 

Η απάφαση αυτή να δημσσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 5 Μάΐσυ 2014 

ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ 
-♦- 

Αριθμ. Υ9/ΟΙΚ. 39259 (2) 

Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τις προς 
αυτόν παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τους συμ¬ 
βεβλημένους ιδιώτες παρόχους, ανά κατηγορία πα¬ 
ρεχόμενης υπηρεσίας. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Έχοντας υπ’ όψιν: 

1. Τις παραγράφους 1, 2, 3, 4, 5 και 7 του άρθρου 100 
του V. 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167), άπως ισχύει σήμερα, «Φο¬ 
ρολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του 
V. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και 
άλλες διατάξεις». 

2. Το υπ’ αριθ. Π.Δ. 63/2005, άρθρο 90 (ΦΕΚ Α'98) «Κώδι¬ 
κας Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
άργανα». 

3. Το υπ’ αριθ. Π.Δ. 85/2012, άρθρα 2 και 4 (ΦΕΚ Α' 141) 
«Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και 
κατάργηση υπηρεσιών». 

4. Το υπ’ αριθ. Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ Α' 76) «Οργανισμάς 
του Υπουργείου Υγείας και Πράνοιας», όπως έχει τρο¬ 
ποποιηθεί και ισχύει. 

5. Την υπ’ αριθ. οικ. 14025/23-7-2013 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β' 1789). 

6. Την υπ’ αριθ. οικ. 77307/22-08-2013 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β' 2045). 

7. Την υπ’ αριθ. Γ.Υ/οικ.6161/30-10-2013 (ΦΕΚ 2761/τ. 
Β'/30-10-2013) «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 3402/3.7.2013 
απόφασης του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 1642/τ. Β'/30.10.2013) 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργά Υγείας Αντώ¬ 
νιο Μπέζα». 

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει 
δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, απο¬ 
φασίζουμε: 

1. Επαναπροσδιορίζονται τα επιτρεπάμενα όρια δαπα¬ 
νών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ανά Κώδικά Αριθμό Εξόδων (Κ.Α.Ε.) 
και κατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας υγείας από τους 
συμβεβλημένους με τον Οργανισμό ιδιώτες παρόχους 
υπηρεσιών υγείας για το έτος 2013, ως ακολούθως: 
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ΚΑΕ 

Ομάδα 

Κατηγορία Παρεχάμενης Υπηρεσίας 

Ετήσιο Όριο 
Δαπάνης 

Μηνιαίο Όριο 
Δαπάνης 


Α1 

Υπηρεσίες νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών 

225.000.000 € 

18.750.000 € 


Α2 

Υπηρεσίες νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών Ψυχιατρικής 

45.000.000 € 

3.750.000 € 


Α3 

Υπηρεσίες εξωνοσσκομειακής και ενδονσσοκσμειακής 
περίθαλψης (Προμηθευτές υγειονομικών υπηρεσιών 
κερδσσκοπικσύ χαρακτήρα σε άτομα με αναπηρία) 

3.000.000 € 

250.000 € 

ΚΑΕ 

Α4 

Υπηρεσίες Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας 

57.000.000 € 

4.750.000 € 

0673.01 

Α5 

Υπηρεσίες Μονάδων Χράνιας Αιμοκάθαρσης 
και Μανάδων Τεχνητού Νεφρού 

110.000.000 € 

9.166.667 € 


Α6 

Υπηρεσίες νοσηλείας Κλινικών με Ειδικά Καθεστώς 

27.500.000 € 

2.291.667 € 


Α7 

Υπηρεσίες εξωνοσσκομειακής και ενδονοσοκομειακής 
περίθαλψης (Προμηθευτές Υγειονομικών υπηρεσιών μη 
κερδσσκοπικσύ χαρακτήρα σε άτομα με αναπηρία) 

50.000.000 € 

4.166.667 € 


Α8 

Διαγνωστικές υπηρεσίες και πράξεις Ιδιωτικών Κλινικών 

42.500.000 € 

3.541.667 € 

ΣΥΝΟΑΟ ΚΑΕ 0673,01 

560.000.000 € 

46.666.667 € 



Β1 

Διαγνωστικές υπηρεσίες και πράξεις Διαγνωστικών 
Εργαστηρίων (ιδιώτες και εταιρίες) 

273.000.000 € 

22.750.000 € 

ΚΑΕ 

0671.01 

Β2 

Ιατρσί κατά πράξη και περίπτωση (κατηγορία Α) με 
ειδικάτητα καρδιολογία, γαστρεντερολογία, νευρολογία, 
γυναικολογία και φυσιατρική 

20.000.000 € 

1.666.667 € 


Β3 

Ιατροί κατά πράξη και περίπτωση (κατηγορία Β) 
με λοιπές ειδικάτητες που δεν ορίζονται στο στοιχείο Β2 

9.000.000 € 

750.000 € 


Γ 

Φυσικοθεραπευτήρια και Φυσικοθεραπευτές 
(ιδιώτες και εταιρίες) 

68.000.000. € 

5.666.667 € 

ΣΥΝΟΑΟ ΚΑΕ 0671.01 

370.000.000 € 

30.833.333 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΑΟ 

930.000.000 € 

77.500.000 € 


Δεν αναγνωρίζονται και δεν αποζημιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δαπάνες που υποβάλλονται σε αυτόν μετά την 
πάροδο είκοσι (20) ημερών από τη λήξη έκαστου ημερολογιακού μήνα. 

Στην περίπτωση υπέρβασης των ως άνω επιτρεπόμενων ορίων δαπάνης απά τους συμβεβλημένους παρόχους 
υπηρεσιών υγείας για το έτος 2013, εφαρμάζονται αναλογικά οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 5 του 
άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α'). 

Η απάψαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 5 Μάίου 2014 


ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΣΑΣ 




























17130 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Αριθμ. Υ9/0ίκ.3926 (3) 

Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. οικ.Υ9/οικ. 91813/27.9.2013 
απόφασης του Υπουργού Υγείας «Καθορισμός, δια¬ 
δικασία και τρόπος απόδοσης του ποσού «επιστρο¬ 
φής» («Γθόεΐθ») του άρθρου 100 παρ. 5 του ν. 4172/2013 
(ΦΕΚ 167 Α'). 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1 Τις παραγράφους 5 και 7 του άρθρου 100 (Εφαρμογή 
μηχανισμού αυτόματης επιστροφής) του ν. 4172/2013 
(ΦΕΚ 167/τ. Α72013), όπως ισχύει σήμερα με θέμα: «Φσ- 
ρσλογία εισσδήματσς, επείγσντα μέτρα εφαρμσγή του 
Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και 
άλλες διατάξεις». 

2. Το υπ’ αριθ. 85/2012 Π.Δ. άρθρα 2 και 4, (ΦΕΚ/τ. Α7141) 
«Ίδρυση και μετονσμασία Υπουργείων, μεταφορά και 
κατάργηση υπηρεσιών». 

3. Το υπ’ αριθ. Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομσ- 
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», 
(ΦΕΚ 98/τ. Α72005), όπως ισχύει. 

4. Τσ υπ’ αριθ. Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/τ. Α') «Οργανι¬ 
σμός τσυ Υπσυργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

5. Τσ υπ’ αριθ. Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/τ. Α'/25-6-2013) 
«Διορισμός Αντιπρσέδρσυ της Κυβέρνησης, Υπσυργών, 
Αναπληρωτών Υπσυργών και Υφυπουργών». 

6. Την υπ’ αριθ. 3402/3-7-13 απόφαση του Πρωθυπουρ¬ 
γού και του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 1642/Β'/2013) «Ανά¬ 
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας Αντώνιο 
Μπέζα». 

7. Την υπ’ αριθμ. Γ.Υ/οικ.6161/30-10-2013 (ΦΕΚ 2761/τ. 
Β'/30-10-2013) «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 3402/3-7- 
2013 απόφασης του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 1642/τ. Β'/2013) 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας Αντώ¬ 
νιο Μπέζα». 

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει 
δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, απο¬ 
φασίζουμε: 

1. Ορίζεται κλιμακούμενο ποσοστό επί των σφειλών 
τσυ Ε.Ο.Π.Υ.Υ για νσσηλεία, διαγνωστικές εξετάσεις και 
φυσικοθεραπείες των ασφαλισμένων του προς τους 
συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιώτες παρόχους 
των ως άνω υπηρεσιών υγείας, υπέρ του Οργανισμού 
ως επιστροφή («ΓθόαΙθ») για κάθε μήνα. 

Οι διατάξεις της παρούσας τυγχάνουν εφαρμογής 


και επί των ισχυουσών συμβάσεων πσυ έχσυν συνα- 
φθεί μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των ιδιωτών παροχών 
υπηρεσιών υγείας. 

2. Α. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας ιδιωτικών κλι¬ 
νικών διακρίνσνται στις ακόλσυθες κατηγορίες (ΚΑΕ 
0673.01): 

Α1. Υπηρεσίες νσσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών. 

Α2. Υπηρεσίες νσσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών Ψυχια¬ 
τρικής. 

Α3. Υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής και ενδονοσσκσμει- 
ακής περίθαλψης (Προμηθευτές υγειονομικών υπηρεσι¬ 
ών κερδοσκσπικού χαρακτήρα σε άτομα με αναπηρία). 

Α4. Υπηρεσίες Κέντρων Αποκατάστασης και Απσθε- 
ραπείας. 

Α5. Υπηρεσίες Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης και 
Μονάδων Τεχνητού Νεψρού. 

Α6. Υπηρεσίες νοσηλείας Κλινικών με Ειδικό Καθεστώς. 

Α7. Υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής και ενδονοσοκομεια- 
κής περίθαλψης (Προμηθευτές υγειονομικών υπηρεσιών 
μη κερδσσκοπικσύ χαρακτήρα σε άτομα με αναπηρία). 

Α8. Διαγνωστικές υπηρεσίες και πράξεις Ιδιωτικών 
Κλινικών. 

Β. Οι διαγνωστικές εξετάσεις παρέχονται από τις ακό¬ 
λουθες κατηγορίες (ΚΑΕ 0671.01): 

Β1. Διαγνωστικές υπηρεσίες και πράξεις Διαγνωστικών 
Εργαστηρίων (ιδιώτες και εταιρείες). 

Β2. Ιατροί κατά πράξη και περίπτωση (κατηγορία Α) 
με ειδικότητες καρδιολογία, γαστρεντερολογία, νευρο- 
λογία, γυναικολογία και ψυσιατρική. 

Β3. Ιατροί κατά πράξη και περίπτωση (κατηγορία Β) 
με λοιπές ειδικότητες που δεν ορίζονται στο στοιχείο 
Β2 της παρούσας παραγράφου. 

Γ. Οι υπηρεσίες φυσικοθεραπείας παρέχονται από 
φυσικοθεραπευτήρια και φυσικοθεραπευτές ιδιώτες και 
εταιρείες (ΚΑΕ 0671.01). 

3. Για την εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 
5 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ. Α'/2013), 
υπολογίζεται το σύνολο της αξίας των παραστατικών 
που ο πάροχος υποβάλλει προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πριν την 
προσθήκη τσυ Φ.Π.Α για κάθε μήνα. 

Η επιστρσφή αφορά το ύψος της ως άνω υπολογιζό¬ 
μενης Οφειλής και αυτή κλιμακώνεται σύμφωνα με την 
ακόλσυθη προσδευτική διαβάθμιση: 
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Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ 

Α1. Υπηρεσίες νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών 


Ύψος ποσού μηνιαίας υποβολής παραστατικών 

Ποσοστό τβϋβώ 
επί τοις εκατό 

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 0 € 

ΕΩΣ 5.000€ 

0% 

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 5.001 € 

ΚΑΙ ΑΝΩ 

5% 


Α2. Υπηρεσίες νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών Ψυχιατρικής 


Ύψος ποσού μηνιαίας υποβολής παραστατικών 

Ποσοστό 
Γβόθώ επί 
τοις εκατό 

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 

0€ 

ΕΩΣ 

20.000 € 

0% 

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 

20.001 € 

ΕΩΣ 

30.000 € 

5% 

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 

30.001 € 

ΕΩΣ 

40.000 € 

10% 

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 

40.001 € 

ΕΩΣ 

50.000 € 

15% 

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 

50.001 € 

ΕΩΣ 

60.000 € 

20% 

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 

60.001 € 

ΚΑΙ ΑΝΩ 


25% 


Α3. Υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής και ενδονοσοκομειακής περίθαλψης 
(προμηθευτές υγειονομικών υπηρεσιών κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε 
άτομα με αναπηρία) _^__ 


Ύψος ποσού μηνιαίας υποβολής παραστατικών 

Ποσοστό 
Γβόαώ επί 
τοις εκατό 

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 

0€ 

ΕΩΣ 

5.000 € 

0% 

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 

5.001 € 

ΕΩΣ 

20.000 € 

5% 

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 

20.001 € 

ΕΩΣ 

40.000 € 

1 

10% 

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 

40.001 € 

ΕΩΣ 

80.000 € 

15% 

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 

80.001 € 

ΚΑΙ ΑΝΩ 


20% 


Α4· Υπηρεσίες Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας 


Ύψος ποσού μηνιαίος υποβολής παραστατικών 

Ποσοστό 
ΓβΙϊαώ επί 
τοις εκατό 

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 

0€ 

ΕΩΣ 

50.000 € 

0% 

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 

50.001 € 

ΕΩΣ 

100.000 € 

5% 

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 

100.001 € 

ΕΩΣ 

200.000 € 

10% 

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 

200.001 € 

ΕΩΣ 

400.000 € 

15% 

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 

400.001 € 

ΚΑΙ ΑΝΩ 


20% 
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Α5· Υπηρεσίες Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης και Μονάδων Τεχνητού Νεφρού 


Ε 

Ύψος ποσού μηνιαίας υποβολής παραστατικών 

Ποσοστό 
Γοόβΐβ επί 
τοις εκατό 

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 0€ ΕΩΣ 5.000 € 

0% 

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 5.001 € ΚΑΙ ΑΝΩ 

5% 


Α6. Υπηρεσίες νοσηλείας Κλινικών με Ειδικό Καθεστώς 


Ύψος ποσού μηνιαίας υποβολής παραστατικών 

Ποσοστό 
Γοόβίβ επί 
τοις εκατό 

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 0€ ΕΩΣ 5.000€ 

0% 

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 5.001 € ΚΑΙ ΑΝΩ 

5% 


Α7. Υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής και ενδονοσοκομειακής περίθαλψης (προμηθευτές 
υγειονομικών υπηρεσιών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε άτομα με αναπηρία) _ 


Ύψος ποσού μηνιαίας υποβολής παραστατικών 

Ποσοστό 
ΓβόαΙο επί 
τοις εκατό 

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 0 € ΕΩΣ 5.000€ 

0% 

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 5.001 € ΚΑΙ ΑΝΩ 

5% 


Α8· Διαγνωστικές υπηρεσίες & πράξεις Ιδιωτικών Κλινικών 


Ύψος ποσού μηνιαίας υποβολής παραστατικών 

Ποσοστό 
ΓβόθΙιο επί 
τοις εκατό 

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 

0€ 

ΕΩΣ 

2.000 € 

0% 

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 

2.001 € 

ΕΩΣ 

4.000 € 

5% 

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 

4.001 € 

ΕΩΣ 

8.000 € 

10% 

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 

8.001 € 

ΕΩΣ 

12.000 € 

15% 

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 

12.001 € 

ΕΩΣ 

16.000 € 

20% 

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 

16.001 € 

ΚΑΙ ΑΝΩ 


25% 


Β. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 


Β1. Διαγνωστικές υπηρεσίες & πράξεις Διαγνωστικών Εργαστηρίων (ιδιώτες & 
εταιρείες) _ 



Ύψος ποσού μην 



κών 

Ποσοστό 
Γβόαίθ επί 
τοις εκατό 

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 


0€ 

ΕΩΣ 

2.000 € 

0% 

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 

2.001 € 

ΕΩΣ 

4.000 € 

5% 

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 

4.001 € 

ΕΩΣ 

8.000 € 

10% 

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 

8.001 € 

ΕΩΣ 

12.000 € 

15% 

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 

12.001 € 

ΕΩΣ 

16.000 € 

20% 

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 

16.001 € 

ΚΑΙ ΑΝΩ 


25% 
















































ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


17133 


Β2. Ιατροί κατά ττράξη και περίπτωση (κατηγορία Α) με ειδικότητες καρδιολογία, 
γαστρεντερολογία, νευρολογία, γυναικολογία και φυσιατρική 




ής παραστατικών 


Ποσοστό 
Γβόαϊβ επί 


ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 

0€ 

ΕΩΣ 

1.500 € 

0% 

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 

1.501 € 

ΚΑΙ ΑΝΩ 


30% 


Β3. Ιατροί κατά πράξη και περίπτωση (κατηγορία Β) με λοιπές ειδικότητες που 


δεν ορίζονται στο με στοιχείο Β2 της παρούσας παραγράφου 

Ύψος ποσού μηνιαίας υποβολής παραστατικών 

Ποσοστό 
Γθΐ33ίβ επί 
τοις εκατό 

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 

0€ ΕΩΣ 1.000 € 

0% 

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 1.001 € ΚΑΙ ΑΝΩ 

30% 


Γ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 


Φυσικοθεραπευτήρια & Φυσικοθεραπευτές (ιδιώτες & εταιρείες) 


Ύψος ποσού μηνιαίας υποβολής παραστατικών 

Ποσοστό 
ΓβόαΙβ επί 
τοις εκατό 

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 

0€ 

ΕΩΣ 

1.000 € 

0% 

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 

1.001 € 

ΕΩΣ 

2.000 € 

5% 

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 

2.001 € 

ΕΩΣ 

4.000 € 

10% 

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 

4.001 € 

ΕΩΣ 

8.000 € 

15% 

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 

8.001 € 

ΚΑΙ ΑΝΩ 


20% 


4. Το ποσό επιστροφής («ΓθόεΙθ») υπολογίζεται σε μηνιαία βάση, και απσδίδεται από τσυς υπόχρεους παρό- 
χους υπηρεσιών υγείας, εντός μηνός από την έγγραφη ή ηλεκτρσνική ατσμική ειδοπσίηση τσυς, σε λογαριασμό 
τραπέζης πσυ θα υποδείξει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

5. Η είσπραξη των εν λόγω ποσών γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη και μέριμνα των υπηρεσιών τσυ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
στα πλαίσια περιστολής των δαπανών για νοσηλεία, διαγνωστικές εξετάσεις και φυσικοθεραπείες. 

6. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να συμψηφίζει τα παραπάνω ποσά επιστρσφής («Γθόαΐβ») με ισάπσσες οφειλές του 
προς τους παράχους εντός του ίδιου ή/ και του προηγούμενου έτους, όπως αυτές προκύπτουν από τα νόμιμα 
παραστατικά τους. 

7. Η εφαρμογή της παρούσης Υπουργικής Απόφασης έχει ισχύ από 1.1.2013 έως και 31.12.2013. 

8. Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής των οφειλόμενων ποσών, αυτά εισπράττονται με τη διαδικασία τσυ 
ΚΕΔΕ. 

9. Η υπ’ αριθμ. σικ. Υ9/οικ. 91813/27.9.2013 απάφαση τσυ Υπουργσύ Υγείας παύει να ισχύει. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 5 Μαΐσυ 2014 

ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ 
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Αριθμ. Υ9/θίκ. 39255 (4) 

Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. οικ. 77307/22.08.2013 από¬ 
φασης του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β' 1789) «Μηχα¬ 
νισμός αυτόματων επιστροφών («οΙανν όαοΚ») έτους 
2013 δαπανών νοσηλείας, διαγνωστικών εξετάσεων 
και φυσικοθεραπείας. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Έχοντας υπ’ όψιν: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 
Α' 167), όπως ισχύει σήμερα, «Φσρολογία εισοδήματος, 
επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του 
V. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις». 

2. Το υπ’ αριθ. 63/2005 Π.Δ., άρθρο 90, (ΦΕΚ Α' 98) 
«Κώδικας Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερ¬ 
νητικά όργανα». 

3. Τσ υπ’ αριθ. 85/2012 Π.Δ. άρθρα 2 και 4, (ΦΕΚ 141) 
«Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και 
κατάργηση υπηρεσιών». 

4. Το υπ’ αριθ. Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ Α' 76) «Οργανισμός 
τσυ Υπσυργείσυ Υγείας και Πρόνοιας», όπως έχει τρο¬ 
ποποιηθεί και ισχύει. 

5. Την υπ’ αριθ. 3402/3-7-13 απόφαση του Πρωθυπουρ¬ 
γού και του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 1642/Β72013) «Ανά¬ 
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας Αντώνιο 
Μπέζα». 

6. Την υπ’ αριθμ. Γ.Υ/οικ.6161/30-10-2013 (ΦΕΚ 2761/τ. 
Β730-10-2013) «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 3402/3-7- 
2013 απόφασης του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 1642/τ. Β72013) 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας Αντώ¬ 
νιο Μπέζα». 

7. Την υπ’ αριθ. οικ. 14025/23-7-2013 απόφαση τσυ 
Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β' 1789). 

8. Την υπ’ αριθ. οικ. 77307/22-08-2013 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β' 2045). 

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν πρσκύπτει 
δαπάνη εις βάρσς του Κρατικού Προϋπολογισμού, απο¬ 
φασίζουμε: 

1. Η μηνιαία δαπάνη του Εθνικού Οργανισμού Παρο¬ 
χής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για ιδιωτικές κλινι¬ 
κές, νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, ψυχιατρικές 
κλινικές, κέντρα αιμοκάθαρσης, κάθε άλλης ιδιωτικής 
ή ειδικσύ καθεστώτσς μονάδας παροχής υπηρεσιών 
υγείας (κάθε είδους) ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων 
και εργαστηρίων φυσιοθεραπευτών και των υπολοίπων 
συμβεβλημένων ιδιωτών παρσχών υπηρεσιών υγείας, 
δεν μπσρεί να υπερβαίνει τσ 1/12 των εγκεκριμένων 
πιστώσεων τσυ πρσϋπολσγισμσύ τσυ Ε.Ο.Π.Υ.Υ., πσυ εγ- 
γράφονται στσυς οικείους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων 
(ΚΑΕ) 0673.01 και 0671.01 για το 2013. Συγκεκριμένα ο 
προϋπολογισμός της δαπάνης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για το 2013, 
δεν μπορεί να υπερβεί στον ΚΑΕ 0673.01 το ποσό των 
560 € εκατομμυρίων (συμπεριλαμβανομένου του Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας) και στον ΚΑΕ 0671.01 το ποσό των 
370 € εκατσμμυρίων (συμπεριλαμβανομένσυ του Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας). 

Το υπερβάλλον ποσό αναζητείται εκ μέρους του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους 
των ανωτέρω υπηρεσιών υγείας. 

2. Το ανωτέρω υπερβάλλον ποσό υπολογίζεται σε εξα¬ 
μηνιαία βάση και καταβάλλεται από τσυς ως άνω συμ¬ 


βεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, εντός 
μηνός από την έγγραφη ατομική ειδοποίησή τσυς, σε 
λογαριασμό τραπέζης που θα υποδείξει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Σε 
περίπτωση απράκτου παρελεύσεως της ως άνω προθε¬ 
σμίας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αναστέλλει 
αυτσδικαίως και αζημίως ως πρσς αυτόν, τη σύμβαση 
του συμβεβλημένου παρόχου με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για το 
χρονικό διάστημα μέχρι την καταβολή του συνολικού 
οφειλομένου ποσού εντόκως από αυτόν (πάροχο) του 
ποσού ή την είσπραξη τσυ κατά τις διατάξεις του Κώ¬ 
δικα Είσπραξης Δημσσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). 

3. Ως βάση υπολογισμσύ του ποσού επιστροφής που 
αντιστοιχεί, ανά μήνα, σε κάθε συμβεβλημένο πάροχο 
χρησιμοποιείται ο μηνιαίος λογαριασμός που αυτός 
υποβάλει στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., έναντι των παρεχόμενων για 
το αντίστοιχο χρονικό διάστημα υπηρεσιών υγείας 
στσυς ασφαλισμένσυς του. Δεν αναγνωρίζονται και 
δεν αποζημιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δαπάνες που 
υποβάλλονται σε αυτόν μετά την πάρσδο είκοσι (20) 
ημερών από τη λήξη έκαστσυ ημερολογιακού μήνα. 

4. Το συνολικό ποσό της επιστροφής («οΙανν 03θΙ<») 
υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση, στη βάση της διαφσ- 
ράς ανάμεσα στην προϋπολογισμένη και την πραγματι¬ 
κή δαπάνη, που προκύπτει από την αιτούμενη από τους 
παρόχους δαπάνη, αφού αφαιρεθούν τυχόν επιστροφές 
(«Γθ03ίθ3»), τυχόν άλλες εκπτώσεις, σφάλματα και μη 
αποδεκτές δαπάνες κατά το χρόνο υπολογισμού. 

Το οριστικό ποσό της επιστροφής («οΙανν 03θΙ<») υπο¬ 
λογίζεται επί εκκαθαρισμένων οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
προς τους συμβεβλημένους παρόχους, που δημιουρ- 
γήθηκαν εντός του ιδίου έτους (2013). 

Το ποσό πσυ αντιστοιχεί σε κάθε πάρσχσ υπολσγί- 
ζεται ανάλσγα με το μερίδιο του στο σύνολο της τελι¬ 
κής δαπάνης της αντίστοιχης κατηγορίας παρεχόμενης 
υπηρεσίας, σταθμιζομένων των τυχόν μη απσδεκτών 
δαπανών. 

5. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να συμψηφίζει το παραπάνω 
πόσο με ισόποση σφειλή του προς τους αναφερόμε- 
νους στην προηγσύμενη παράγραφο ιδιώτες παρόχους 
για την παροχή από αυτούς προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπη¬ 
ρεσιών υγείας. Ο συμψηφισμός αρχικά γίνεται μεταξύ 
των ως άνω επιστρεφόμενων ποσών και των οφειλών 
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών 
υγείας, που δημιουργήθηκαν εντός του ίδιου (2013) ή/ 
και του προηγούμενου έτους (2012). 

Ο οριστικός και τελικός συμψηφισμός γίνεται μεταξύ 
επιστρεφόμενων ποσών από τους ιδιώτες παρόχους 
υπηρεσιών υγείας και εκκαθαρισμένων σφειλών του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

6. Η απόφαση έχει αναδρσμική ισχύ από 01-1-2013 και 
διάρκεια έως και 31-12-2013, με την εξαίρεση του εδαφίου 
β' της παραγράφου 3 της παρούσας, η σποία ισχύει από 
τη δημοσίευση τσυ ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167/23-07-2013). 

Η αριθ. σικ. 77307/22.08.2013 απόφαση του Υπουργού 
Υγείας παύει να ισχύει. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 5 Μαΐου 2014 

ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ 


IIIIIΙΙΙΙ ιιιιιι 1IIII1 


II ΑΠΟ το ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 



1 ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 













